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ROSA NOISETTIANA PURPUREA. 

Voyez vol. 2 de cet ouvrage, p. et fig. 77. 


LE ROSIER NOISETTE, 
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DESCRIPTION. 

Cest une trés-belle et curieuse variété du Rosier dont nous 
avons donné la figure et la description dans le cours de cette 
monographie, sous le nom du Rosier Ph. Noisette. loutefois, 
les deux arbrisseaux présentent quelques légéres différences; 
nous croyons qu’il suffira de les établir ici, et que nous pouvons 
nous dispenser de répéter une description qui serait á peu prés 
semblable á celle que nous avons deja donnée. 

En general la Noisette a fleurs roses est plus petite, dans 
toutes ses parties, que la Ph. Noisette. 

Ses jeunes folióles sont d’un vert plus obscur que celles de ce 
dernier Rosier. Elles sont aussi un peu plus chiffonnées et 
tnoins étalées. 

Les laniéres du cálice sont appendiculées dans les fleurs des 
deux Rosiers ; mais les appendices de celles du R. Ph. Noisette 
sont aplaties, comme foliacées; dans la Noisette rose elles sont 
sétacées. 

Avant l’anthése, la Rose de Ph. Noisette est d’une couleur 
incarnate, qui se degrade, lors de lépanouissement, au point 
de devenir presque blanche. 
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